تارف وتم ر کت 
تمر ار :و ریہ اوس ور 
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اپ 8 ا 


مصیف : عمبدالرشکن رافت پاخشا 

مم ارشادالرگی 

ضا مر : 8 ات 

مت 1 10ے 

لن ےکا پت : شو رار مصور و ملا ن روڈ“ ہور 


جلاک نام سے ظا ہر ہے کاب ما تین کے عالات پشقل ہے ما بجی ام نف سک وکتے ہیں جس نے رسول اوہ لگ کے کی سی و کو حالس 
اک کن ی اب کے ون ات بح اض نان الکن اسان رن ےک ل ارو چ ےر کے 
جنہوں نےحبوب خدا مل کامبارک پچردیکھا او رآ پ کے دن منقرس سے لے ہو ے الا ظکوا ےکا نوں سےسنا۔رسول الد نل نے فرمایا: 
((طوبی لِم رای وام بی وَطُوبٰي لِمَن رای من رَانیٰ)) 
وی ہے اس کے لئ جس نے ےد کھا اور ہجھ برا مان لا بارخ ری سے اس کے لئ جس نے بے د یکن وا نےکود ھا“ 
جا تی نکی تیراوقو زاکھوں سے تاوز سے اورو بھی فضیلت مب جم جا ہم مصنف نے ا سکاب میں ۹ہ مل اقرا ینک کہ ی کیا 
ے۔ 
کم چا دا کاب ےد اچچ می ںککصت ہیں :”2 کاب تاتن کےت ذککرے پشقمل سے ۔عبدالرشنع رات پاشا کے متظرشٹی کے انداڑز نے ان 
تڑکروں یس زنر یکی روووڑ اوک ے۔ پڑ ھت ہوۓ تماری منظرسسا سے د یکن گنا ہے ز مان ود مکان کے پردے اھ جاتے ہیں ۔ پچھرتا خی رکا کیا 
و چنا 
2 نے تج ہک رن ےکاعن اد اکر دیا سے ۔ منظ شی کا چوا تراز مصنف نے اتا کیا ا یکومترقم نے خہایت تا بلیت اورمہارت کے ساتف تقائم 
رکھا۔اندازف رم راتماروال اورفطری س ےکر اک تایا تہ ہا ےت وکو پٹ عت والا یں جا ن کاک ی دوسری ذبا سے ج کیا موا ےر س کے 
ہوۓ اد ی بک طرزنمایاں ےتا ب وی مواد ہی ے تاب کے خر می کنا ہو ںکی ایک طو ہیل فہرست د گی سے جو تصرف ا سکاب کے 
ما غخ کی نشان دج یکر کی سے بل ہتا لین کے حالات کے سلسلہ بیس بدمطا اکر نے وا لو کی را ہما یبھ یک کی ہے۔ 
اس کرے می سب ہے کیل شمیت کا وک رکیا گیا ہے و وشٹیل القد رجا تی عطاء ین ٹیر بارن یں جو بادشادسلیمان بن عبدا نک کےع ہد 
میس موجود تھے ۔عطاء بن ای ربا بوڑ ھےیماشی ے ہیں ےکس رترام کےمفت یکا منصب حاصمل تھا۔ بادشا:خو دج لکمراان کے پاش جات اورادرب کے 
سار ار ہتا۔اا تن کر ےکی 7 خرییشخصیت امام انلم ابوعذیڑہ ہیں ہی مکی یس جن کے مظام ومرہ سے ایک زماندواقف ہے ۔اس کے علاوہ 
دی رمتاز تا لان کےت زکروں میں صن بصربی' نقاضی شر سعی ر ہن میت ب رہ عب رالعز ےڈ ہن العابد ہی سام ب کپ اٹ اورنیا ی شا وصبش ( رم 
الل م )شای یں ۔ 
کاب تصرف معلومات افزا سے بل کردا رسا زی بھی اخچائی مفیدوم و خا بہت ہوک ے کوک صاحپ فضیلت ل وگوں کے مالا ت مڑ ما 


اییاہی ے جیا نک صحبت میں ٹیٹھنا ۔ اس ط رب یکنا بک ٹیس موجود ہو کچھ ٹے بڑ ے بھی اس سے استطفا دوکمر سکتے ہیں ۔ 
(r)‏ 


ناماب : To Regain Paradise Lost‏ 
مصیف : اشفاق ارگ نخان 

نا مت : 6ات 

بت 00ے 

کپ :51/2 ڈی ملاک ماڈل ٹاو نٗلا ہور 


اشفاقی الکن ان عمررسید ہ' تر کا راع نحلیم افنۃ اور پخیتدایماان ولیقین کے ما کک لمان یں ا کے یف ون ارم یں وہ مضبوط و انا ول 
رکنے ہیں جوانسالی درو سے کاو ے کی وی ول یکا ہیں کے مصنف ہیں جن یں ا لای اغلاق وکردارکی نشان دہ یک یکئی ہے۔ زیت رواب 
بھی اسی سلسل ہکی ای کفکڑ کی ہے۔ بیکناب صاف سحخقریی' سادہ اور سان اگ یز کی میس ےا کنا بکا الیک حصہتارٹی سے جس کے علادہ تین صے 
اور ہیں ۔تاری صے میں اسلام کے بارے میں چیہ غی رسسلسوں کے ا شرات بیان سے گے ہیں جن میس اسلا مکی مت ازن' فطری او رہل تما تکی 
تھ ری فک یگئی سے عزید بر ں چندنوسلموں سے بیا :ا بھی قامبنر ئ گے ہیں جنن میں انمہوں نے قبول اسلام کے پرتا خی روا تا کک کر اسلا مکی 
ا نیت٤‏ اکتزا فگیاے- 

تارف ے کے بعر پیلے جے میں عقی) نو حیر مق رق کا نات ق رآن ہی رکی اہمیت رسول اوہ :کی اطاعت تیے موضوعا تکوکنوان بنایا 
ہے۔ دوسرے سے میں ارکا ا اسلا مک چٹ ٹیل نماز کا و روز و اور کے اکا مق رآان وسن تکی روشنی میس بیان یئ ہیں جس خرىی جے میں با بھی 
وق وف اک لکیتغصیلات میا نکیاگئی میں ۔ 

کنا بج ا لای لیما تک مرت ےج کی بذیاداسلام کے دوس جشموں لی کراب وسنت پر رگ یکئی سے ۔ اگر بی سکولوں میں تیم ی س کر ہے 
دا لے سلمان بپچوں کے لئ کاب ایک اضافی رب ر کےطور پر بہت مفیغابت ہوگی ۔ اس ط رح عام مسلما نچھی اپنے پچو لکواگ کاب پڑ اد مت 
صرف اا نیا دی ا سا می نلیا تکاشعورحاصل ہو جا تۓگا بلہا نکی اکر ہد یکی بترمو ہا ےکی _ 

(۲٢) 


ا لہ : ریرج جنل(باب تفبر۲۰۰۷مء) 

مہ aD‏ ڈ اک دوست ر 

رر (الگش کیشن) : ڈاکڑشازی بابر 

ادارہ نایدا ملاک سفش یو نورٹی1ف پناور(پاکتان ) 


٭+٭ 


ہت 0 رو پے+ڈاک ‏ ج50 روے 

شا لاک سط ر ےر رچ چ کا غار ی اوی اور ی شان ے شل ایک ما ری ل ےا امن جر ر اورعمر 
ما ضر کے تھ ضوں کے معطا ان ہیں تا م۶ ب م حروف ابل کم وم وانٹو روں کے قر رسا کا تی ہیں ر یبر چئ یکس مشا ورت تاز اور 
او لیات پر تل چ ۔ 


زر تمر شار ہم چا رآ رکیل اکر یڑ ی یس اور چار دی اردو ٹل ہیں ۔ ارد تص ٢‏ ٹ۵صفیات بج اک ہی حص ےا٣‏ اھات قل ے تاز 
کی ادلی اوی ادارو کی مطبوعات ں رای ا چھااضا ف ہے ۔د یمرج برل کے ال ب زا راس اتک ٹکیپ شکود اورشوبصورت تمار تک 
صو ےجس کےاوپرادار ےکا مولوگ رام بناہوا ے- 
ریرج جن لکی تیار یں مضبویاسفی رکا غذ استحا لکیاگیاے کہ یل دکارڈ لور ڈکی ہے ۔کھھائی اور چپائی معیاری ہے الہ تکپوز کک خلطیاں 
ہی ہیں وجو و یں _ 


